このようなときにお使いくださし、 

■ま水産物の乾燥 

かんぴょう-葉たばこ•のり-干しぶどう-めん-畳床用ね5などの乾燥 

■高品質晶をを産するための湿度制御 

巧刷-菓子*化学工業-ハウス栽培、養蚕などの湿度管理 

■やお模會庫（広さ約138〜 155 rTf 、 天井高さ 3.6 m ) の除湿 

米•茶•書籍•生地-精密機械などの保管 

■內装工事などの下塗りの乾燥 


各部の名称と働き 


■短取りランプ- 

霜取りを巧っていると 
きじ点灯します。 

■運転ランプ- 

スイ、ソチを入れると点 
义了します。 


■八ンドル 


■巧源プラグ 


■キヤスターブレーキ 

足で踏むと丰ヤスター 
が□ックされまず。反 
対側を踏むと□ックが 
はずれます。 



■スイッチ 

運転の切り換えを巧い 
ます。 

■空気吹き出しグリル 

背面および斜め上方に 
峽き出しまず。 

■ヒータ~ 

空気峽き出しグリルの 
内部にありまず。 

■空気吸い込みグリル 
■エアフイルター 

空気吸い込みグリルの 
内側じあ U まず。 


I キヤスター 

■排水ホースおお □ 

排水ホースを取りほけ 
ます。 


八ンドルの取りがけ方 

巧属のねじ4本で図のように巧り巧けてくだ 
さし、。 



が水 ホースの 取り付け方 

市敗の排水ホース（巧径を、底面じあ 
る扫かホース接締□じ差しぶみ、差し込み部 
分を巧販のホースバンドなどで固定してくだ 
さい。巧巧後水漏れのないことを確認してく 
ださい。 





ま全上のごを意 


参ご使用の前に、この「安全上のごま意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

♦ここに示したを意事項は、いずれも安全に閱する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 
本文中の「図記号 J の意巧はなの通りです。 

Q ……「禁止」を表わします。 〇……「必ずしてほしい行為」を表わします。 

C …•-「電源プラグを必ずコンセントから巧いてください。」をまわします。 

* お読みになつた後は、お使いじなるちがいつでも見られる所に必ず保管してくどさい。 


■据えがけ上のミ主意事項 



A ぐ 牛 ま /誤った取り扱いをした時に、巧況じよって は、 ^ 

、重大な結果に結びつく可能巧が大きいもの J 

〇 

巧制 

水平マすキか場戸斤で使用して/ださぃ 

ご使用中に陈湿機が倒れると巧部の水が室巧じこ(すれて家財などを濡らしたり感電や 
漏電义災の原因じなることがあります。 

〇 

巧制 

巧がじょうぶで水平なところでお使いください。また、勤かないようじキャスターを 
□ックしてお使いください。 

転倒-落下-移動じよるヶガなどの原因になることがあります。 

0 
禁止 

巧し入れ‘を臭の隙間など狭い 巧 巧で使用しないでください。 

風通しが悪くなり1発熱-発义の原因じなることがあります。 

0 
禁止 

水のかかりやすい場巧で使用しないでください。 

感電や漏電义炎の原因じなることがあります。 

0 
禁止 

油-巧燃性ガスの漏れる巧れのあるち巧への設置は行わないでください。 

万一漏れて陈湿機の周囲(こ溜まると、発义の原因じなることがあります。 

0 
禁止 

踪湿機の上に巧瓶など水の入った容器を乗せないでください。 

除湿機內部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電や漏電义災の原因になることがありま 
す。 

禁と 

屋巧専用です。直が日光の当たる場所*雨風の当たる巧巧で使巧しないでください。 

力□熱や感電-漏電义《の原因になることげあります。 

0 
禁止 

美術品や学術資料などの保存善、巧巧用途には使用しないでください。 

保存品の品質低下の原因じなることがあります。 

〇 

巧制 

排水ホースの巧れまがり•巧差などじを意し、確実に排水するように配をしてくださ 
い。 

巧部の水が室内(こ流出して家財などを濡らず原因じなることがあります。 

〇 

1強制 

排水ホースは、ホースの周囲が氷点下にならないようにしてください。 

ホース内部の水げ凍結し、餘湿機内部の水が室内に流化して家財などを濡 6 す原因に 
なることがあります。 ) 

■使用上の注意事項 

f A 警告 （1 ミ讓踞據•巧驅ぉ顆請驚の） 1 

〇 

な制 

軍源プラグは、ほこりが巧着していないか確認し、がたつきのないようじ刃の根元ま 
で確実に差し込んでください。 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や义炎の原因じなります。 

0 
禁化 

電源コードは、途中で接綜したり化の笔気器具とのタコ足おおをしないでください。 

感電や発熱.义炎の原因じなります。 

0 

禁止 

軍源コードは、破損したリ茄エしないでください。 

感電や义炎の原因になりまず。電源コードは、重いものを乗せたり、加熱したり、引 
っ張ったりすると破損の原因じなります。 J 


安全上のご注意（つづき) 


■使用上の注意事項（つづき) 


ぐ 

A / 誤った取り扱いをした時に、死じや重傷答の、 ^ 

胃〇 <^重大なお果じ結びつく巧能巧が大きいものゾ 

0 

禁止 

巧源ブラグの巧き差しじよりお湿おの運括や停止をしないでください。 

感電や义巧の原因じなります。 

A 

巧ま y 

巧 源コンセントは必ず 巧 巧回路を使用してください。 

電源回路容量不足など配線に不備があると漏電や义炎の原因【こなります。 

0 
撰 止 

を巧巧源（兰巧 2 日日 V ) W タトで使わないでください。 

表示 U 外の罢源で使用すると感電や义災の原因じなることがあります。 

0 

禁止 

空気のの出口や吸込口に指や 巧、 おなどを入れないでください。 

巧部でファンが高速◎転しておりまずので、けがの原因じなりまず。また、ヒーター 
の熱でやけどや、义おの原因じなります。 

0 

禁止 

発熟器具の巧くじおかないでください。 

樹脂部分が落けて引乂する恐れがあります。 

A アースを お 実に取り付け、 巧 用の 巧巧遮晚 器を 設歷 してください。 

^ が隋や漏電のときに感電する恐れがあります。（アースの取巧けは必ず販売店にご依 

アース モ マる 頼してください〇) 

A ぐ争 g / 誤った取り扱いをした時に、巧巧によっては、 

Z ! X /± ，忌、^^重大な結果じおびつく巧能巧が大きいものソ 

が 巧 おプラグを巧くときは、プラグを持って巧いてください。 

& 電源コードを引っ張ってお<と、な線の…部が断綠して発熱•発义の原因になること 

ブラグモ持つ がありまず。 

^ 巧 除をするときは必ずスイッチを r 停止」じし、 巧 源プラグ も 巧いてください。 

^ 内部でファンが高速回掠しておりまずので、けがの原因になることがありまず。また、 

ブラグを巧 < ヒーターがぶえてから挿隙してください。やけどの原因(こなることがありまず。 

A 

長巧間ご使用にならない巧含は、巧全のため 巧源ブ ラグホコンセントからないてくだ 
さい。 

こ 感電や漏電义巧の原因になることがありまず。 

ブラグを巧 < 

0 

禁止 

除湿儀からの風が直接あたるところじが巧器具ホおかないでください。 

燃焼器具が不完全燃焼をおこし、や奉になる恐れがあります。 

0 

禁止 

空気の吹出□や吸込□を巧などでふさがないでください。 

風通しが悪くなり，発熱-発义の原因じなることがあります。 

0 
お止 

除湿機の上に乗つたり、お掛けたりしないでください。 

落下-転倒などじよ y けがの原因【こなることがありまず。 

0 
装と 

除湿巧を水洗いしないでください。 

感電の原因じなることがあります。 

〇 

巧！ 制 

巧 君) するときは必ず運転を停止してください。また、が水ホースをはずずときは、巧 
部の水を排水してからはずしてください。 

水が室巧に流出して家財などを涌らしたり感要や漏電义災の原因になることがあります。 

の 

強制 

無人で長時間ご使巧になる時は、をお的に点侯をしてください。 

過熱や漏水の原因になることがあ U まず。 ^ 

■修理時の注意事頂 

/ 

A が化 ^ 誤ったおり巧いをした時に、巧 t ： や重傷等の、 ^ 

^ 胃〇 、重大な結果に結びつく巧能性が大きいものノ 

本ぶ 

ブラグを巧く 

異常時（焦げ臭いなど）は、運転を停止して 巧 源プラグを巧き、お貿上げのが売店又 
はメーカー指をのお客様ご相談窓口にご相談ください。 

異常のまま運転を続けるとろ女障や感電-义がの原因になります。 

〇 

強制 

修理は、お買上げの販売店又はメーカー指定のお客様ご相談お□じご相談<ださい。 

修理!こ不倩があると感電-义がなどの原因になります。 ^ 


5 … 



















取扱説明書 HITACHI 

日立乾燥•除湿機 


RD- 7101 LKT 形 


このたびは日立熬燥-除湿機をお買い上げいただき、ま 
ことじありがとうごさいます。 

この取扱説明書をよくお読みになり、 
正しくお使いください。 

とくに「安を上のごミ主意」は必ずお読 
みください。 


お読みになったあとは、保証書-ご相談窓□一覧表とと 
も(こ大切に保存してくた‘さい。 に 


•このようなときにお使いください . 2 I 

参各•部の名称と働き . 3 i 

♦ハンドルの取リイすけ方 . 3 I 

•排水ホースの取りほけ方 . 3 I 

♦安を上のごま意 . 4〜5 

参お使いじなる前に巧っておいていただきたいこと6 ! 
達お可能な室内の湿度範囲-室巧の温度と除湿量の閱係 | 

. など i 

•運転のしかた . 6 

♦このようなこと(こもごミま意を . 7 

•お手入れと点橫(こついて . 8 

♦保証と アフターサービス じついて . 9 〜 1日 

♦仕樣 . 11 

参另リ元〇〇 . 11 



























陈湿■は室内の温度や/ 

湿度によって変ります/ 

参温度が低くなるにつれて餘湿量はみなくなり 
よぅ 0 

f 湿度卽 96 .スイッチを"除湿 1 
I 強"にした場合の一例 J 

室巧の窥巧1 1 日の様通ち 

5 日 Hz …63 0 
60HZ-71 0 


♦湿度が低くなると除湿量は少なくなりまず。 
室湿が27での場合は、湿度35%で除湿量はセ‘ 
□になります。 


ま巧の巧ち(で) 


運おを開始する前に、排水ホースを排水巧巧へ巧いてください。 


電源プラグをコンセントに差し込みます。 


兰相如 0 V 



2 スイッチを餘湿(強、弱）または除湿十ヒー 
夕一(強、弱）じしますと運転を開始します。 
•乾燥を速くしたいときは、「除湿十ヒ〜夕 
一」のちでお使いください。 


「 ■& n 巧] 

[_〇 〇 J 


み及•な 1 


※スイ、ソチを入れた直後(こ霜取りを開始することがあります。これは自動霜取り装置のタイマーの 
働き(こよるもので、しばらくすると陈湿運転を開始します。 


運転のしかた 


畢源について/ 

参電源は兰相2日日 V です。この製品には逆転防止リレーが組み込まれています。電源を入れてもを 
相のため運転しない場合があります。この場合じは、コンセント内のコードの入れ替えがお要と 
なりまずので据巧工事業者へご連絡ください。 


硫化水素など腐難性ガス / 

の発生するような場所で/ 

は使わないでください/ 

参腐韵牲ガスにおかされますと、内部の銅パイ 
プ(こ巧があき運転できな < なリます。 


如 Hz …1己 fi 
60 Hz '"16 0 


S で 


♦床が弱いと振動や屬音の原因じなります。また 
傾斜しているところでは、餘湿水が排水ホース 
じ流れないで製おから漏れることがあります。 


床がじようぶで水平な / 

ところでお使いください/ 


♦1 で]: J 下では除湿した水が凍りほくため、餘 
湿できません。40でをこえると除湿機内の溫 
度が上昇し、無理な運転を防止するため、保 
譲装置が働くことがあります。 


霜取りやは風がでません/ 

•自動霜巧り装置は室内の溫度が約18で]:>(下の 
とき【こ働きまず。霜取りのひん度はそのとき 
の温度と湿度じよっても異なりますが約1時 
簡〜2時閣じ1回，1回の霜取り時闇は5分 
〜3日分程度です。 


運括可能な室巧のミ豆度は 
1で〜40でです 


お使いじなる前に知0てがいていただきたいこと 



除 i 至曰】 


このようなことにもごミ主意を 


周囲にはじゅうぶんすき間を/ 

•空気柳き化しグリルや空気吸い込みグリルの 
前方は、如 cmt (上あけて<ださい。ふさがれ 
ますと無理な運転となり琐障の原因じなりま 

す。 里\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

! 500 nW 上 


排水ホースについて/ 

参排水ホースの先端をかや(こ入れたり、途中じ 
葛低差をつけないでください。陈湿水が流れ 
なくなります。とくに、陈湿機を移動した時 
は、ホース【こ立ち上りや折れ、つぶれなどが 
なく，除湿水が良く流れることを確かめて< 
ださし、。 


正面 
SOonW 上 


いったん運おを停止したら y 

♦いったん運転を停止したら、次に運寂を開始 
するまで3分と>(上菌をおいてください。すぐ 
に運転を蘭始しますと、配電盤のヒューズや 
フレ…カーが切れることがあります。 

へ 巧分待って^ 

くた’さい/ 



排水 
ぺ、—乂 


キヤスターを□ツクしてください。 



，スターのロックについて/ 


参運転やは除湿機が動かないようキャスターを 
□ツクしてください。 


キヤスターブ レー キ 

定で挺むとキャスター 
が□ツクされます。反 
巧側を踏むと□ックが 
はずれます。 



扉や窓の開閉はできるだけ少なく/ 

参運転中は外気の湿気を入れないよう、扉や窓 
の開閉はできるだけかなくしてください。 



電源コードについて/ 

参電源コードはていねい(こ巧り扱ってください。 
電源コードがいたみますと、焼損や漏電のお 
それがあ y ます。 



:ク J A I 

為 ; 

lIJ 


-ク 
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お手入れと点検について 

_ ぉ手入れの方を _ 

お湿巧を長持ちさせるためじ定期的におま入れをしてください。お手入れをするときは、必ずスイ 
ツチを"切’’じして、笔源ブラグをコンセントから巧いてください。 


•おま入れするときは、柔5かい巧にめるま湯 
か中性洗剤をふくませてふいてください。た 
だし中性洗剤をお使いのときは、必ずきれい 
な水でふきとってください。 

•次のようなものは使わないでください。ブラ 
スチックや透装をいためます。 

シンナー.ベンジン.アル コール •石莊.粉 
石けん-みがき粉-アルカリ'を洗剤-熱湯- 


酸-たわしなど 

•化学ぞうきんをご使用の陈は、そのな意含き 
にがってください。 

♦除湿機に水がかかるとお緑が悪くなったり、 
さびたりします。 

電気部品（スイッチなど）、空気喚き化しグ 
リルの周西をふくときは、巧をかたくしぼつ 
てくださし、。 


お手入れのポイント 


エアフイルタ 


エアフイルターは室巧のごみ，ほこりを除くものですから，2遅間に一度程度次の要領で插除をし 
てください。 


空気吸い込みグリルを図の 
ようじはずし、裏側のエア 
フイルタ…をはずします。 



2 ミちれは水で洗い流すか、電 マエア フィ ルターをもとの位 
気掃除機でをします。水洗 置【こ入れます。フィルター 

い の場合は日陰でじゅうぶ 押えで必ず押えてください。 

ん乾かしてくたさい。 フィルタ ー 押えジ^^^ 


一ーツメ 
(製品の底面） 


参40で以上の温水で洗わないでください。また 
乾かすとき、長時围直射日光じあてないでく 
ださい。縮むことがあります。 





参掃徐終了後は、エアフィルターを必ず入れて 
ください。入れないで運転しますと餘湿機內じ 
ほこりやごみがたまりが障の原因になります。 
参空気吸い込みグリルは「ツメ」じ挿人してか 
ら取りがけてください。 


定期的に点おしましょう 


巧ム、してご使用いただくためじ、半年〜1年に 
—度定期的に次のような点おを行つてください。 
そのときもしご不審な点がありましたら、すぐ 
じお買いずめの紙売店じご連おください。 

•電源プラグに異常な発熱などはありませんか？ 
参電源コードにきれつやすり傷がありませんか？ 


長期間お使いにならないときは 

長期間お使いにならないおちは、お湿傑を長持 
ちさせるためじ次のような処巧をして大切に保 
巧してください。 

•エアフィルターの掃餘をしてください。 
♦直射日光のあたらない、風通しのよいところ 
じ保存してください。 

ほこりよけの簡単なカバーをかぶせておくと 
安ムでず。 



保証と アフターサービス について 



J この商品は保な塞がきです。 

保証書は、康売店で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、記載巧容をご確認いただき大切に 
保をしてください。 

2 保証巧間はお！!い上げの曰から1年間です。（ただし、冷凍サイクル部品は3年圉でず。） 

なお、保証期聞中でも有料じなることがありますので、保証書をよくお読み<ださい。 

3保証巧巧な巧をの修理については販売巧にご巧踐ください。 

修理じよって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたしまず。 

当せは販売店からのま文じより、補修用性能部品を販売店に供給します。 

4 々の症巧のときは、ただちに逢おを巧止して巧売店へご巧おください。 

•ブレーカー、ヒューズがたびたび切れるとき 
•機巧に誤って異物や水を入れてしまったとき 
•電源プラグやコードが異常{こ熱いとき 




故障かな？ 



運転スイッチを入れ 
ても運提しないとき 


除湿量が少ないとき 

なかなか湿度が下が 
らないとき 

音がうるさいとき 


……と思ったら、次のことをお調べください。 

(サービスマン W 外の方は外箱を外さないでください。） 


次の点をお調べください 


①霜取り中ではありませんか？（詳しくは、げ6ぺージ） 

③電源プラグがコンセントじしっかり入っていますか？ 

③ 配電盤のブレーカーやヒューズが切れていませんか？ 

④ 停電ではありませんか？ 

⑤ 霉源プラグを別コンセントじ差し替えていませんか？（詳しく 
はほ *6 ページ〔霉源【こついて〕） 

① エアフィルクーが目詰まりしていませんか？ 

② 部屋の湿度、湿度が低くありませんか？（詳しくは W 6ページ） 

③ 空気吸人□や空気の化□がふさがれていませんか？ 

①ドア、窓の開閉が多くありませんか？ 

③ち油ス I ^ーブその他水蒸気が出るものがありませんか？ 

③部屋が広ずぎませんか？ 

①床がしっかりしてますか？ 

③除湿機の設置のしかたが悪く、がたついていませんか？ 












保証とアフターサービスについて(っづき) 



これはが巧では 
ありません 



運おすると部屋の中がしばらくの間カピくさくなることがあります。 

これは壁などから巧り化された水分のにおいで、除湿磯のにおいではあ 
りません。 

ときどき水の流れるような音がすることがあります。 

これは除湿機内でをが液が流れる音です。 


じ Lh のことをお調べじなり、それでもぐあいのお 
いときは、巧おプラグをコンセントか6巧き、-ず 
ぐにお賈い上げの販売なじご連巧ください。 

巧売店ちは、裏表巧の「おぎおメモ」期に塞いて 
おくと巧巧です。 



アフターサービス についてご不明の場合、その他 
お函りの場合は、お買い上げの廉売巧か別紙（黄 
色用紙、「ご相談窓□一覧表」）のご相談窓□にお 
茵い合わせください。 



ご載居により、お買い上 
げの販売店の アフター ザ 
ービスをうけられな<な 
る場合は、前もって販売 
巧じご相談ください。 

ご乾居先での日立の家電 
品取扱巧を紹介させてい 
ただきます。 



当社は、この餘湿磯の補修用性能部為を製造な切 
後8年圍保有しています。 
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形 名 


定格除湿能力 


定格巧 圧 


RO-7101LKT 

on - /室温1で W 上で使巧、 
巧能な隙湿機 ‘ 

如 Hz …目3 2/日 
郎 Hz …710/日 


兰相 200 V 



八ンドル . 1 

八ンドル取り巧け用ねじ……4 

つンセント . 1 

エアフイルター . 2 


定巧周波数 


消を「お湿"強"」時 

巧巧_ 

^ 「餘湿十ヒーター 
_ "強"」時___ 

タトおブ法 
( )づまは八ンドルをまむ 

製品重 fi 


如 Hz • 郎 Hz 共用 

郎 Hz...1.3kW 
60HZ...1.6kW 
50Hz-3.3kW 
60 Hz ，，， 3. 6kW 

幅 850mm X 奥巧 5 巧 ! nm x 高さ 68Qmm 
( 幅 9 日日刪 X 奥行 51 日 mm x 高さ 8 日 5 關 ) 


♦定格除湿能力-定格消臭電力は、室溫巧で*相対湿度卽％を持統する室巧で運転した場合の値です。 


別売品 


室巧の湿度を一定【こ保ちたい場合は、別売りの湿度調節器 （ RD - HS 6) をご利用ください。 

湿度調節器はお買いずめの敗売店じごを文ください。 - 

なお、取りけけ工事は藤売店に依頼してください。 -ja 


湿度調節器 RD - HS 6 

除湿機の運転を自動的にコント□ール 
して、室內をほ I ぎ一定の湿度(こ保ちま 
す。（湿度謂節可能範困日日％〜8日％) 



《敗売店のちへ- 

湿度調節器 （ RD - HS 6) をこの除湿機 （ RD - 7101 LKT お）（こ敢リほけるときは、湿度調節器の 
施工が必要です。詳し<は電気工事説明書をごらん<ださい。 













